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MARELLI 9A 55 - Supereterodina a gamma onde medie suddivise. Gamme: da 330 a 590 m, da 190 a 530 m, da 29 a 50 m e da 16 a 
29 m. Potenza d’uscita: 3 watt. Consumo: 60 watt Per valori, tensioni e taratura v. « Note di servizio ». 

























